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Informatie kappen gemeentelijke bomen 11 mei 2015 


Locatie: 

In de gemeentelijke berm aan de Oude Velddijk te Peize, postcode 9321 XA (Kadastraal Peize I 1592). 
In de gemeentelijke berm aan de Roderweg te Roden, postcode 9301 RE (Kadastraal Roden K 3356). In 
de gemeentelijke berm aan de Leliestraat t.h.v. huisnr. 16 te Norg, postcode 9331 JW (Kadastraal Norg 
R 534), In de gemeentelijke berm aan de Dorth te Roden, postcode 9301 XL (Kadastraal Roden H4083, 
H2285). 


Aantallen en soorten: 

7 eiken, 4 elzen en 1 berk aan de Oude Velddijk te Peize, 1 zuileik en 1 eik aan de Roderweg te Roden, 
1 eik aan de Leliestraat te Norg t.h.v. huisnr. 16, 28 essen aan de Dorth te Roden. 


Reden: 

Bomen hebben een slechte vitaliteit, of moeten wijken ten behoeve van een reconstructie. 


Toelichting: 

Met de realisatie van het nieuwbouwplan De Lange Streeken II zijn er diverse reconstructie werkzaam¬ 
heden aan de Oude Velddijk uitgevoerd. De elzensingel is gekapt er heeft grondverzet plaatsgevonden. 
De grond is verdicht en als het ware dichtgesmeerd. Door deze werkzaamheden zijn de groeimogelijk¬ 
heden van de eiken verslechterd. 

In 2013 heeft er op 28 oktober ook nog een storm plaatsgevonden waardoor er drie eiken zijn omgewaaid. 
Met een opvolgende onderhoudssnoei bleken een aantal eiken al een dusdanige slechte vitaliteit te 
hebben dat deze zogenaamd "op stam" zijn gezet. Het gaat om 3 eiken. Deze bomen moeten verwijderd 
worden. 

Op de hoek van de Zenegroenlaan en de Oude Velddijk huisnr. 37 is een nieuwe woning gerealiseerd. 
Voor deze woning zal de uitrit aan Oude Velddijk gesitueerd worden. Hiervoor moet een eik wijken. 

Deze eik behoort tot de (gehavende) laanstructuur. In principe geeft het bomenbeleid aan dat de boom 
niet gekapt mag worden. Het college heeft besloten in het besluit BW14.0814 van het beleid af te wijken 
aangezien het hier al om een gehavende laanstructuur gaat. 

In het groenplan Lange Streeken fase II was het herstel van de laanstructuur al opgenomen. 

Om bovengenoemde redenen zullen er 7 eiken gekapt worden. Er zullen 20 eiken herplant worden om 
de laanstructuur te herstellen. 

In deze revitalisatie zullen de 4 elzen bij het perceel Oude Velddijk 33 langs de gemeentelijke watergang 
ook gekapt worden. De watergang zal hierna goed geprofileerd worden. De vermelde berk staat bij 
huisnr. 33 in de tuin en zal gekapt worden om de aan te planten eiken betere groeimogelijkheden te 
geven. 

Aan de Roderweg te Roden zal het riool vervangen worden. Twee eiken blijken op het riool te zijn geplant. 
Deze bomen moeten wijken om het werk te kunnen realiseren. 

Ook aan de Leliestraat in Norg gaat met een reconstructie het riool vervangen worden. Nu staat ervoor 
huisnr. 16 een eik midden in het voetpad. Het is wenselijk deze boom te kappen aangezien de kans op 
stabiliteitsproblemen met de aankomende graafwerkzaamheden groot zijn. Tevens is het nadien mogelijk 
een volwaardig voetpad aan te leggen. 

Aan de Dorth in Roden is een waterprobleem, hier zal zowel het riool als de bestrating opnieuw aangelegd 
worden. Hierbij zullen de bermen ook opnieuw ingericht worden. In deze bermen staan essen, een 
groot aantal van deze bomen is al geïnfecteerd door de essentaksterfte, de bomen die hier veel last 
van hebben zullen hier niet meer van herstellen en dood gaan. 

De andere bomen hebben beperkte groeimogelijkheden en lopen ook terug in vitaliteit. Het is wenselijk 
alle bomen in de straat te kappen en de gehele structuur opnieuw op te zetten. Er zal begin 2016 een 
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plantingsplan gemaakt worden welke bomen terug geplant kunnen worden. Dit zal in overleg met de 
bewoners plaatsvinden. 


Bomenbeleidsplan: 

De kap vindt plaats op grond van bijlage 2 punt 1.1 Veiligheid, en bijlage 3 kap ten behoeve van een 
project of planvorming (biz. 63 en 64). 


Te treffen maatregelen: 

Het kappen van 4 elzen, 1 berk en 7 eiken aan de Oude Velddijk te Peize. 
Het kappen van 2 eiken aan de Roderweg te Roden. 

Het kappen van 1 eik aan de Leliestraatt.h.v. huisnr. 16 te Norg. 

Het kappen van 28 essen aan de Dorth te Roden 


Herplant: 

Herplant plegen met 20 eiken (Quercus robur) plantmaat 18-20 aan de Oude Velddijk te Peize. 

Voor de herplant van de Dorth zal begin 2016 een beplantingsplan gemaakt worden welke bomen terug 
geplant kunnen worden. Dit zal in overleg met de bewoners plaatsvinden. 


2 


Gemeenteblad 2015 nr. 42504 15 mei 2015 







